Van điều khiển khí nén| Tác động don - 
Kép | Đây đủ chung loại van 


Trong các dòng van điều khiển tự động, van điều khiển khí nén được sử dụng rất phổ 
biến bởi chúng có nhiều ưu điểm mà các dòng van tự động khác không có, hoặc 
không phù hợp với điều kiện sử dụng 


1 van điều khiển khí nén là gì 


Tìm hiểu về " Van điều khiển khí nén là gì “, chúng ta biết rằng chúng là sự kết hợp 
cua bộ điều khiển khí nén với thân van cơ. 


Van được sử dụng bộ điều khiển khí nén kiểu tác động đơn lẫn tác động kép, cho 
phép người dùng có thể điều khiển theo kiểu ON/OFF hoặc điều khiển theo kiểu 
tuyến tính 


Van điều khiển bằng khí nén 


2 Các chủng loại van điều khiển 


băng khí nén 


Mặc dù trên thế giới và trong nghành van công nghiệp tự động nói chung, người ta 
kết hợp bộ điều khiển khí nén trong rất nhiều chủng loại van khác nhau. Tuy nhiên, 
các chủng loại van điều khiển khí nén phổ biến được sử dụng: 

4 Van bướm điều khiển khí nén 

® Van bi điều khiển khí nén 

4 Van cổng dao điều khiển khí nén 


4 Van cầu điều khiển khí nén 


3 Thương hiệu bộ điều khiển 
điện khí nén - Phổ biến tại Việt 
Nam 


Là đơn vị nhập khẩu các loại van điều khiển khí nén và phân phối tại Việt Nam. 
Chúng tôi tự hào đang phân phối 2 thương hiệu van lớn của Hàn Quốc và Đài Loan 


® Van khí nén Haitima: Là thương hiệu toàn cầu về bộ điều khiển khí nén, hiện này 
Van bướm khí nén Haitima và Van bi khí nén Haitima đang được sử dụng tại Việt 
Nam, chủ yếu với van bướm hoặc van bi với các loại vật liệu khác nhau như: Gang, 
inox hoặc nhựa 
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4 Van khí nén Kosaplus: Với sản phẩm chiến lược là bộ điều khiển điện và bộ điều 
khiển khí nén, Van bướm khí nén Kosalus và Van bi khí nén Kosaplus của Hàn Quốc 
đang chiếm lĩnh được phần lớn thị trường van điều khiển bằng khí nén 
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4 Tổng kho van khí nén 


Với hệ thống kho lớn hàng 1000m2, chúng tôi đang luôn sẵn hàng van điều khiển 
điệnvà van điều khiển bằng khí nén với số lượng lớn. Áp dụng được cho các van có 
kích cỡ đến DN300 
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